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Urdu 


Urdu trans. Urdu) es un lingua de la familia de 

linguas indoiranian. Lo es multe simil a hindi, ma es 
scriveda con la alfabeta arabia e ave multe influes de farsi, 
arabi, e linguas turces. Urdu es sirca la numero 20 par 
grandia de tota linguas de la mundo, parlada par sirca 60 
milion personas (1993) e par 60 milion plu como lingua 
du. Lo es la lingua ofisial de Pacistan, e un de la linguas 
ofisial de Barat. 
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Urdu (ji yf) 


Parlada en: 

Pacistan, India 

Area: 

Asia 

Tota parlores: 

60,6 miliones 

Ordina: 


Familia: 

Linguas indo-iranian 

State ofisial 

Lingua ofisial 
de: 

Pacistan, India 

Regulada par: 

Autoria Lingua 
Nasional 

Sifras 

ISO 639-1 

ur 

ISO 639-2 

urd 

SIL 

urd 


Vide ance: Lingua - Lista de linguas 


Retraeda de "https://lfn.wikipedia.Org/w/index.php?title=Urdu&oldid=20794" 


La edita la plu resente de esta paje ia es a 25 junio 2018, a 00:45 

Testo es disponeda su la Lisensa Attribution-ShareAlike de Creative Commons; plu restrinjes pote pertine. Vide 
Contrata de_usa per detalias. 






